Dr MAKSYMILIAN 


emer. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
lekarz-konsulent Ubezpieczalni Społecz. w Krakowie 


zmarł dnia 15 listopada 1947 r. w Krakowie w 81 r. życia. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim 
nastąpi we wtorek dnia 18 b. m. o godz. 2 po południu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione będzie w kościele akademickim św. Anny 
w środę dnia 19 listopada 1947 roku o godzinie 9 rano. 


Związek Zawodowy Zarząd i Dyrekcja 
Pracowników Instytucyj Ubezpieczen Ubezpieczalni Społecznej 


Społecznych R. P. Oddz. I w Krakowie w Krakowie 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA" 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański L. 2— Telefon 555-6? 


